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CHOELE-CHOEL (Rio Negro Rep- Argentina) Sabado 4 de Abril de 1942 


CORAMO ARGENTINO 
TARIFA REDUCIDA 
CONCESION 348 


== 


EL MENTOR 


| APARECE LOS sasaoos| 
POR SU IMPRENTA 


TIENE EDITOR 
RESPONBABLE 


Perlódico Independiente 


=> Defensor de los Intereses de la Región 


- Fundado el 4 de Febrero de 1922 


Dr. Nod DIAMANT E 


Médico 


Cirujano 


Atiende todos los dias al lado de la 


Municipalidad 


Teléfono No, 4 


Choele-Choe FP. C.S. 
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Or. RODOLFO N. ZABALA 


Médico Cirujano 


Atiende todos los dias en 
Choele-Choel al lado de la Casa 
Bulwik. 

Consultes en: 
Darwin* Lunes, Miércoles y Viernes 
de l0a11 ' 


ch Choel 


Teléfono No. 19 


e. ncorocovacopronsrosscooon 


Max Bunge: 


PO 
+ 


ooorvobossscsonoconos 


: : 
e ESCRIBANO : 
: Teléfonos Nos. 20 y 21 : 
¿ Shoele-Ghoel Blo Negros 
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MARIO E. PICOZZI GANDÍA 
MARTILLERO PUBLICO 


Remates y Comisiones 


Cho+le Choel 


O———— 


l — obstétrica — 


o 
! M E. Jones Williams ' 
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Á Ex. Int. Hosp. Britanico 
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! ul lado Bar «Los dos Chinos 'i 


A Lui Beltrán (R.. Ny |l 
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Elección de 


concejales 

Se realizan mañana en la locali- 
dad elecciones de tres concejales 
municipales que deben reemplazar a 
los señores Nicolás Sarquis, Felipe 
J. Domenech y Américo J. Guidi 
quienes terminan su mandato el 30 
del corriente, 

La «Unión Vecinal» agrupación 
a la que pertenecen los concejales 
nombrado=, es el único partido que 
hasta hoy ha hecho público “que se 
pre entará en las elecciones de ma- 
ñana llevando como candidatos al Sr. 
Felipe J. Domenech, cuya actuación 
en la comunu durante el último pe- 
ríodo le ha destacado como uno de 
sus miembros mas activo» y progre- 
sistas, siendo el otro candidato el 
Sr. Daniel Buruchega, antiguo y bien 
ennceptuado vecino, de quien se es- 
pera que será también un eficaz co- 
laborador en el gobierno municipal. 


Caja Nacjona: de 
Ahorro . Postal 


XXVII aniversario de su 
fundación 


El 5 de abril de 1942 la Caja Na- 
cional de Ahorro Postul cumple el 
XXVII aniversario de su fundación. 

En ese breve lapso la Institución 
ha realizado una fecunda obra eco- 
nómica social, difundiendo hábitos 
de orden y economía privada en to- 
das las esferas dei pueblo y capita- 
lizundo el fruta de pequeñas econu= 
mias que de otro modo se hubieran 
dispersado esterilmente. 

Los depósitos líquidos de Caja sobre 
pasan, ul cumplirse este nuevo 
aniversario, de  172000.000 de 
pesos y los depositantes que operan 
con la Institución exceden de 2 280 
000, cifras estas que demuestran el 
creciente desarrollo de sus servicios, 

Las operaciones de ahorro pos:al 
se realizan hasta en los más lejano- 
rincones del país por intermedio de 
1.600 oficinas de correos habilitadas 
con el servicio, y 6.600 agencias es- 


colares que difunden y fomentan el ¡ 


ahorro en el seno de la juventud. 
El Fondo de Reserva legal de la 

Institución asciende en la fech- ala 

inportante suma de = 15.502.834,94. 


MUNI SIPALIDAD D£ GHOELE-CHOEL 


LISA 2334154 PARA LA CINSTRUCCION DEL EDIFICIO MUNICIPAL 


Nueyo piazo para 


la presentación de propuestas 


Pro dgie hasta el 30 de Abril próximo a las 15 horas, 
el vz, pira la presentación de propuestas para la cons- 


triccón del Edificio 


Municipal y Juzgado de Paz 


Los pliegos de condiciones, y demás documentos se en- 
tregarár a lus interesados en la Secretaria Municipal. 
Las nuevas propuestas, como asi las ya presentadas, se- 


rán abiertas en la Sala de Sesiones del H. 


Ccnsejo, el 


mismo dia SO de Abril a las 16 horas. 


Choele-Choel 


NATIVID1? REMOLINS 


Secretario Tesorero 


Marzo 28 de 1942. 


ENRIQUE GADANO 
Presidente Municipal 
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Nuevo horario 
de trenes 


A partir del 15 del 
pondrá en “vigencia el horario de 
trenes que la Empresa del F. C. 
Sud establece para la linea Buenos 
Aires-Zapala durante la temporada 
de invierno. 

Accediendo a los deseos de los po- 
bladores de Choele Choel ysu zona 
de intluencia, que expresamos opor 
tunamente, la Empresa ha resuelto 
que pasen semanalmente por la es- 
tación local cuatro trenes diurnos. 

El nuevo horario es el siguiente: 

Pura Buenos Aires 
Martes a las 2.11 
Miércoles y domingos a las 12 hs. 
De Buenos Aires 
Domingos a las 3.20 hs 
Lunes y jueves a- las 17 hs. 
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Impuesto A 
tas ventas 


corriente se 


Se modificó el sistema de pago 
de este gravamen 

La Dirección General del Impues- 
to u los Rédito- nus informa que se 
ha resuelto modificar el régimen ac- 
tual se pago tel impuesto u las ven- 
fas, cuya porcroción está tambien 
a su cnrgo, reemplazando les decla- 
raciunes juradas trimestrales por u- 
na sola declaración que abarcará el 
conjunto del año y que deberá ser 
presentada dentro del mes siguiente 
a ln fechu de cierre del ejercicio a- 
de 10 estuviese expresa- 
erminado el período de ca 
cicio O no se llevasen libros 
de con abilidad, se aplicará a tal fin 
el año calendario. 

El pagu del impuesto se efectuará 


nual. Cue 


medient. anticipos trimestrales equi- 
vVeievios y la cuarta parte dei gra- 
vamen abunado durante el año oe 


jercicio anterior y que deberán pa- 
gurse dentro del mes siguiente al 
vencimiento de cada trimestre. 

El importe a pagar en caracter de 
anticipo trimestral podrá ser  calcu- 
lado en buse al impuesto que co- 
responda por las operaciones reali- 
zadas en el trimestre, pudiendo ha- 
cerse este ejuste únicameute dentro 
de las fechas señaladas pará el pa- 


go de lus anticipos. En oportunidad 
de la presentación de la declara. 


cion juruda se efectuará el ajuste 
definitivo del impuesto que corres 
ponda abonar por el total del año o 
ejercicio. 

A los efectos del cambio del sis- 
tema en vigor, serán tomadas como 
base las declaraciones juradas del 
año 1941. 

Se hace notarqu- para los despa- 
chantes de «aduana y exportadores e 
importadores por cuenta de terceros 
no regirán estas 
que éstos, por lo tanto, deberán pre- 
sentar sus declaraciones juradas y 
abonar el impuesto en laforma que 
lo han hecho hasta el presente 

La e iección hace saber 


ESTER CRESTO DE PEREZ 


- PARTERA - | 


EMBARAZOS - PARTOS 
CASOS URGENTES 


asimismo 


Frente a la Comisaría 
as No, 52 Choele-Choel F. €. Sud 


modificaciones, y [ 


- pl A A E AU E) 


todos los días 


CHOELE-CHOEL 


a los contribuyentes qne, en rezón 
de estas modificaciones, no se les 
remitirá el tormulario de declaración 
jurada para el primer trimestre del 
año en curso, En cambio, se les -n 
viará oportunamente les instruecio 
nes necesarias sobre la forme de 
proceder al pago del impuesto por 
dicho periodo. Por otra parte, la X= 
partición atenderé en sus oficinas 
Avda. de Mayo 1317 — 60, (p:so) toda 
consultd que los coutribuyentes deseen 
fo mular. 


- ————a 


Dr. ENRIQUE FEINMANN 


La prestigiosa institución mexicana 
“Ateneo Nacional de Ciencias y Ar 
tes”? que preside el ex-embajador en 
la República Argentina, ingeniero 
Don Felix F. Palavicini, ha conferi- 
do el diploma de socio al doctor En- 
rique Fe nmann. distinción honorífi- 
ca que comparte en nuestro mundo 
intelectual con los ductores Angel 
Roffo y Julio Gonzalez Iramain. 

El doctor Feinmann no es un des- 
conocido para nosotros. Distinguido 
fucultativo que se ha especíalizado 
en enferm=dud+s del estomago, ner- 
viosas y ment-les, autor de varias 
obras ci-ntífices es vestamente co- 
nocido en nuestros círculos profesio- 
nales y literar os En los años 1928 
y 1930 fué comisionado por el Po- 
der Ejecutivo Nacional y por el Go- 
bierno de la Provincia de Buenos 
Aires, para que realizara un viaje 
de estudios por los principales paí- 
ses europeos su resultado se re- 
fleja en la publicación oficial <Polí- 
tica del trabajo» cuya amplia docu- 
mentación científica informan los 
mensajes del Poder Ejecutivo eleva- 
dos al Congreso Nacional en los a= 
ños 1934 y 1935, solicitando los fon- 
dos necesarios para la construcción 
del Hospital Nacional Policlínico del 
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MEDICO CIRUJANO 
Consultas en Luis Beltrán 


en la casa Bentolila 


DÉ SALOMON MUTCHINICK ./ 


por la tarde 


TELÉFONO Nc. 12 s 


A A A TOSCA EEE 


Feinmann presenta un proyecto de 
Ordenanza Municipal y en el mismo 
año en el Primer Congreso Nacional 
de Medicina y Trabajo, se le aprue- 
ba por unanimidad su propia ponen- 
cia. En 1940 el diputado Nacional 
Don Fabian Onsari presenta un pro- 
yec:o de ley de acuerdo con indica- 
ciones del distinguido facultativo. 

En 1941 el gobierno de la Repú- 
blica de Honduras le confió la re- 
presentación de ese país en el V 
Congreso Panamericano dela Tuber- 
eulosis, celebredo en la ciudad de 
Buenos Atres, Adem*s, ha particl- 
pado en múltiples certámeres cientifi- 
co- en Europa y América, dictando, 
temb én, una serie de  nteresantes 
eosferencias, en universidades y cen- 
tro- culturales de Francia, Espuña, 
Italia y Austria. 


Fl año 1913 en nuestro nals, pro- 
movió la fundación de ly Cá edra de 
Puericultura, sobre cuya materia, 
para la enseñanza secundaria y nor- 
mal femenina, escr'bid el manva! de 
higiene infantil «La ciencia del niño». 
Actualmente ejerce el cervo de Se- 
cretario General de «Peña Rotariana» 
y es Director de la Tribune Radial 
de la Universidad por el Eter Es 
autor de varios interesantes libros, 
entre los que se destaca Medicina 
Y Arte» con prólogo del malogrado 
Enrique Loncan 

Hombre de cienc:s, Iterato de 10- 
ta, gracil y fino esc:imista, es postes 
dor de un espir tu exquisito que lo 
ha obligado 4 recorrer infatigable- 
mente el Vejo y Nuevo Continente; 
caballero de gran prestancia. de 
quien se cuenten intere- antes anéc- 
dotes por los países que recorrie:a, 
a su regreso del «Bernau Interna! o- 
nal du Traval» de Ginebra y de su 
wsita al Museo Social de Paris, ha 
querido tratar para «El Mentor», ea 
forma breve, un tema relacionado 
con sus encuestas científicas: ““Hi+» 


Trabajo. gene y Trabajo"* y cuya publica- 
En 1959, el concejal Don José ción iniciamos hoy. 

Rouco Oliva inspirado por el Doctor 

An ANI NOOO NN Nc ICONO UNION LN 


RE WATE Terrenos, casas, semovientes 3 

' muebles y automóviles E 

E 

PERITAJES S 

Luis Beltrán Rio Negro 3 

AUN ON O CCOO AA 


TUE 


HE TOR RAMON SALGADO 


MARTILLERO PUBLICO NACIUNAL 


Dr JULIO A BARROS ( 
DENTISTA - CIRUJANO 


Ex dentista del Instituto Municipal de Odontología 
de la Capital Federal. 
ATIENDE EN CHOELE-CHOEL: al lado del Dr. Mutchinik 


lies, miércoles y viernes por la tarde. 
especialidad 


LAMARQUE: jueves por la tarde 
LUIS BELTRAN: 
A Trabajos Generales y 


en niños. Y 


“SesesrE2s-o26 26 2525262550 e 
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Ministerio de 
Agricultura 


“La Flor ll Campo | 


Cotizaciones de fruta fresca de 
Rio Negro y Neuquen: en el 


J UAN AMADO ? '> mercado de Buenos Aires 


Peluqueria, Perfumeria, Ligarreria y Libreria 


PRECIOS DE. MAYORISTAS 


'"'"CAJON_TIPO STANDARD 
VENTA DE REVISTAS > PR 
Peras Willism's - $ 5:00 a/6.00 
.o-EL GRAFICO-0- -o-BILLIKEN-0- -0-PARA TI Manzana Deliciosa! > 8.00 411.00 
a s0.25 E- > Rome Beauty 

y Glengyle Red 5.00 a 7.00 
aexo: “Casa Giaviña' >» Stayman Winesap 5.50 a 7.00 
RAMOS GENERALES >» King David 5.00 a 6.50 


Munroe's Favorite 5.00 a 6C0 
Choele-Choel Pf. C. 


» Winter Banana 5.00 a 5-50 
>» Golden Delicious 6.50 a 8,00 
CAJON DE 10 KILOS 


| » Jonathan, Hoover y 


Vendo: 7 


Una máquina trilladora e TigrecitoS No. 4 con tractor ¿a 
tán» y juego completo de correas Í 


3500 kilos más o menos de barras de hierro ok ; 
31'tablones de madera dura usados de 2 p. de espesor. 
5 735 tirantes de '< <« nuevos de 15 x 15 
y eos. » 3x4 

| lol » > .. usados de 0 x 10 
Postes de quebrachos nuevos y usados y un lote de chapa 
| Caballos de peche y silla y un toro holando 
argentino. 

6 cabriadas de hierro angulo reforzadas, varias rejss artís: 


ticas y varios materiales de construcción que pueden verse 
y tratar con 


ALEJO LOPEZ BARRIOS 


Ciruelas President 54.008.600 | Choele-Choel Granja LA POBRECITA 
Coe's Golden Drop > 3.50 a 6.50 
CAJON DE 15 KILOS Nota + 
a Ss a Uvas moscatel rosada >» 400 a 4.00 La maquina trilladora se entrega funcionando. Es decif a 
CAJON DE 15 KILOS prueba. k 
e MEL e Tomates comunes > 3.50 a 4.80 pc a, 
TIENDA Y ROPERIA — CtocieChoet Tel No. 50 || rra eo FISICA AA Piar e e O E 
TIENDA ROPERIA Y ALMACEN Le al 
L eeriiaí, : bi ll > Roberto Sagardoy E 
as MASAS reforman a la medida | Pone en conocimiento público que atiende personalmente El 


— 


ramo, 


Farmacia LAMARQUE 


AS A e DR er a 


= DE 
R, ARGENTINO GONZALEZ 


DIRECTOR-TECNICO 


== 


desde la fecha su taller de radio y electricidad, en el que 
efectú toda clase de reparaciones pertenecientes al 


e 


JN 


Local provisorio 


Casa Briguglio 


amp 


la 


1] ESPECIALIDAD EN PREPARACIOES FARMACÉUTICAS 

, 

Y Teléfono N%. 7 

| Lamarque —(0)- Rio Negro 

| ENOPRon =Uu= LENTIO OD ARDO 
ñ Unico representante en la zona de 


Peluqueria PAISA 


4 P t 
Cesar D'Angelis uertas y vent=nas 


Fotografías para Libretas de Enrolamiento 
REVELACIONES EN EL DIA 
(Freste al “Hotel Aargentino*” 


Choele-Choel 


4 


a 


'éiXp  — ——— e e mL ——— 


Establecimiento “05 AOS 


=DE — 


Juan E. Rosauer 


——— 


VIVEROS EN CHOELF-CHOFL Y CIPOLETTI 


(CERA ESTAMPADA DE PRIMERA CALIDAD 
18--20 láminas por kilo 


SOLICITEN PRECIOS DEL DIA 


Se recibe cera virgen en cambio 


PEDIDOS: Por teléfono: a POMONA | 
T 


e 


Atiende servicio de au 


Por carta a Casilla de Correo N*. 1 ' 
| 


É Cipulletti F-C, Sud 


eléfono No 23 


¡q >>>_--- >  _  — —— _— A 


TORTOSA Puno 


dlerreria en general 


MPRES» DE POMPAS FUNEBRES 


to fimebre, capilla, etc., en cualquier punto de la zona 
PRECIOS REDUCIDOS 
Chocle-Choe! F. C.Su! 
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o 
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EL MENTOR 


BUNGE HNOS. Y CIA] 


REPRESENTANTES | 


SECCION AGENTES DE 

Maquinas Agricolas J. l. Case Co. 
La Cantabrica 

Remedios para fruta Bayer S. A. 
Veterinaria Litle Fisor Ra'cilift Ltda. 
Heladeras Siam Di TellaS. A. 
Radio Radio Prieto S. A. 
Seg uros La Germano Argentina 


La Estrella 
Compra y venta permanente de campos, solares y 
hacienda en general | 


CHOELE-CHOEL FCS 


Ánencia 5 


RABITTI é hijo 
5-2 
Compramos cubiertas 
en desuso 
E 


Telefono 40 CHOELE-CHOEL 


SE VENDE: 

. 

Una casa para renta, situada en este pueble; toca o en 
fracciones; pago: part. al contado y el resto a plazos. 


Informes: a leandro Mases 


Choele-Choel, o en este periódico 


EDICTO JUDICIAL 


Por disposición de S. S. el señor Juez Letrado de 
General Roca, Dr. Agustin Nores Martinez, se cita, llama 
y emplaza por el término de treinta dias, contados desde la 
primera publicación del presente a todos los que se consi- 
deren con derecho a los bienes dejados por fallecimiento 
de SIXTA MANSILLA ya sean como herederos o acreedo- 
res para que dentro de dicho término comparezcan por an- 
te sú Juzgado y Secretaría del autorizante, a deducir sus 
| acciones en forma, bajo apercibimiento de lo que hubiere 

lugar por derecho. 


| Fuerte General Roca, Febrero 25 de 1942. 


Juan A. Marazo 
Secretario 


SE VENDE 


UNA PRENSA a mano para orujo marca 


Merlmi, diametro 1.10 metros y eje de 3“, en 


400 pesos solamente, de poco uso. 
Ver y tratar en: 


«LA ESMERALDA» 


de Ing. A. Gutierrez Acha 
Colon  Choele - Choel 


E 


Teléfono N* 13 F. C. S. 


Higiene y Trabajo 
porel Dr Enrique Feinmann 


I 

La historia de la higiene obrera 
es relativamente reciente y nace con 
los primeros adelantos de la medi- 
cina socia!. El antiguo horario de 
sol a sol de los trabajadores, como 
el salario máximo de los jornaleros 
son errores fisiológicos y económicos 
que se disculpan, respectivamente 
en el menor nivel de las civilizacio- 
nes. El adelanto de la industria de 
las artes, el crecimiento de todas las 
formas de la producción humana, el 
perfeccionamiento de la maquinaria 
y manufactura mecanica, en vez de 
librar al hombre del yugo de la la- 
bor, como lo pretende Aristóteles, 
dá un nuevo amo, que la máquina 
y un nuevo horizonte, que es el ta- 
ller. 

El taller y la máquina han estre- 
chado el campo de acción de los o- 
breros modernos y hen creado en eu 
actividad múltiples peligros, hasta 
ahora inadvertidos. El trabajo al ai 
re libre de los esclavos romanos, el 
de los artesanos en la Edad Media 
y las profesiones libres de las pri 
meras manufacturas, no se perecen 
en nada a la trepidación acalorada 
de las jornadas actuales. Entonces 
podían descuidarse muchas precau- 
ciónes, y hoy, la menor imprevisión 
abrevia la vida y compromete sus 
aptitudes más útiles. 

La higiene aplicada a la salud obrera 
enseña precisemente la manera de 
conservar en las mejores condicio- 
nes el juego normal de nuestro or 
ganismo, en relación con el medio 
y con las funciónes que desarrolla. 
La caracteristica de nuestro mundo 
es la despreocupación d+ sí mismo. 
No hay obrero que se atreva a ma- 
nejar un aparato eno juego no co- 
noce perfectamente, 1 patron que 
confie en manos inexpe tas un ins- 
trumento de precisión; <in embargo, 
cade uno hace d- su propio meca- 
nismo uso en cualquier s=entido y 
entrega su esfuerzo a toda clase de 
improvisaciónes. El animal y la ma- 
quina del irabajo merecen todes las 
atenciones que nedie eplica a su 
propia existencia. Sin emburgo, el 
secreto de la salud proviene de los 
conocimientes sobre el funcionan 1 
ento normal de nuestro cuerpo; de 
la fisiologia humana. 
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El trabajador complica su salud 
con los peligros de la industria que 
ejerce. Ignorandose a si mismo, se 
expone a todas las imprudencias y 
desconociendo la infiuercis del 
medio que lo rodea no -abe ev tur 
sus consecuencias y llega, tarde O 
temprano, a ser su victima. Por lo 
tanto la fisiología es bure de la H 
giene, siendo esta, a su vez, buse 
inteligente de la primera. 

Las principales congu'stas del pao 


letariado moderno provienen de los 
adelantos de la fisiologia y de la 
higiene obrera. 

El horario de ocho horas, el des- 
canso hevdomadario, la prohibición 
del trabajo nocturno de la mujeres 
y de los niños, son las ventajas a” 
rrancadas por la imposición de las 


: masas Ó por la fuerza, sino conce- 


siones sucesivas, obtenidas razona- 
blemente de la sociedad y del Es- 
tado, en provecho de todos y de ca” 
da uno. 

La higiéne fisiológica ha demos- 
trado que los horarios excesivos, 
que la fatiga patológica, que las in 
dustrias insalubles, atenten contra 
la salud de los obreros, y por lo 
tanto, contra la conservación delca- 
pitel humano de aquellos que repre- 
sentan la colectividad y acuyo esfuer- 
zo contribuyen. El rendimiento nor- 
mul de un obrero disminuye en pro- 


porción inversa al esfuerzo excesivo 
que se exije a sus músculos ó a sus 
nervios, A la sociedad le conviene 
más que se conserve treinta años 
un trabajador, a razón de ocho horas 
diarias, y no que se invalide a los 
quince, aunque haya trabajado el 
doble, doce ú quince horas. 

El Estado, por eso, asume la pro- 
tección legal de su población obrera 
y le aplica las leyes de la higiéne. 
En el fondo, es una especulación 
utilizar la energía humana, siendo 
la forma tde defender la sociedad 
contra el agotamiento prematuro de 
sus principales fuentes de producción 
y de progreso. 

De todas maneras es una explota- 
ción inteligente de nuestra capacidad 
que transforman en trabajo út:l, la ac- 
tividad sin quebrerba del esfuerzo 
cotidiano" 

(Continuará en el próximo número) 


OLGA Y CLARA BALDA | NELIDA H. RODRIGUEZ; 


Corte y Confección, 
purdados, flores, especialidad 
en ramos de novia 
[ Se reciben elumnas 
| 


(Casa Riavitz) 


Choele-Choel 


Maestra Normal 

Que en breve se instalará en ésta 
con clases particulares. 

Prepara alumnos de 1*. a 6%. Gra- 

do. 

ler. Año Nacional y Comercial y 
enseña toda clase de labores. 

Choele Choel Casa M. Ustariz 


7 usasa. Sesa da 
(a Farmacia PERALTA" 
T 


DE += 


mÚ CARLOS D. PER*LTA 


E | Especialidad en recetas médicas y Análisis 


PERFUMERIA FINA 


Choele-Choel 


EMPRESA 


5 
ml 
ml 
ha] 
a Teléfono N*. 37 F.C. .. 


FUNEBRE 


de 
GREGORIO GARCÍA MIGUEL 


+ uenta con un servicio auto fú- 
nebre y Capilla Ardiente con Cruz Eucarística y otros acce- 
í sorios complementarios; que constituyen lo más moderno en 


servicio fúnebre 


PRE.10S ECONOMIUCS 


Sucursal en Luis Beltrén: 


Choele-Choel 


de mucho a su hijo 


quien no le compra 


EDUARDO FESTA 
F. C. Sud 


Q_AAA 
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CARA ESA ||| aro 
Mario Lucci 


— PINTOR-LETRISTA— 
SASTRERIA “LARA — PiDa PRESUPESTO 


V a Regina (Rio Negro) F. C. Sud 
Ci |!) esoo 
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-YO NUNCA ME QUEDO 
SIN BATERIA... 


No importa ¡a zona por donde Va. viaje. Vo 
amás se quedará sin bateria” . siempre tendrá 
mayor potencia arranque instantáneo » un serv 
sio larao — seguro s su coche lleva una ARGEMO 

lo Genera: M:1ors Argentina, $. A. fobrica os 
a excepriona oteria en sus talleres oropy 
mstalados con este 'in on el pass 

Adopte Va. asgemo — estará seguro de oD1e 
aer una baena iresco de amperaje exacto con 
100 % de rendim ento 
Equipe su automóvil con una AXGEMO, le dare 
/n servicio mejor — oermenonte 


E 


RINDE MA> PORQUE ES E% 
MAS FRESCA ES 


Concesionario: 


ADOLFO SADLER 


CHOELE CHOEL - F.C.S, 


Sociales 


Enlace 


En la Iglesia Castrense de Nues 
tra Señora de Luján será bendecido 
hoy a las 20 30 horas ei enlace de 
la señorita Clara Rosa Reto con el 
Teniente Francisco Sanchez, 

Le:-novia que es hija del Sr, Dar- 
do Reto y su esposa doña Angélica 
Núñez, residió con sus padres en 
nuestro pueblo hace varios años, 


Demostraciones 


Con motivo de ausentarse definiti- 
vamente de la localdad el Sr Pe- 
dro Maddone y su señora Delia Cer- 
vin1, fueron objeto de demostracio- 
nes de aprecio por parte de sus re- 
laciones. 

El Sr. Maddone fué obsequiado 
Con una cena el jueves en el Hotel 
«Cervantes» y un grupo de emista- 
des de la + ñora de Muddone la 
despidieron con una reunión familiar 
13 2 caalizó el msmo dia en el 
Hotel Carcciofti 


Viajero 


-—De Buenos Aires el Ingro. Alfre- 

do 'jutierrez Acha, 

—Del mismo punto el Dr. Gustavo 

P cozzi Gandía. 

— De y para Cipolletti e 

Rosauer 

- De: mismo punto la señora Edwig 

K. de Rosauer. 

— De Buenos Aires el Ingro. Rodol- 

to Rosauer y su señora espo-8, 
Para y de Rio Colorado el señor 


Sr. Juan 


EL MENTOR 


A A E 


De Pomona 


Fiestas Patrias 


Para celebrar el 25 de Mayo próxi- 
mo se ha constituido en la localidad 
una comisión de vecinos, la que que- 

, dó integrada en la forma siguiente; 
Presidente: Sr. Alejandro Feddyz- 
zin. 
Secretario; Sr. Dom ngo D'Anna 
Tesorero: Sr, José Vena. 
Vocales: Sres. Algeo Isidori, A- 
gustin Maldonado, Miguel Houriet, 
Samuel Maldonado, S efan Cogut, 
Comisario de fiestas: Sr, Salustiano 
Giles. 


— 


Municipalidad 


Desde el primero de Abril en la 
Municipalidad local rige el siguiente 
horario: De 15 a 17, 

Por su parte el Juzgado de 
man'iene abiertas sus 
15 á 18 horas. 


Paz 
oficinas de 


BUPE” Y 


a 
l ANGEL_ MEDRANO 


A a e A e e 


e SASTRE 


Confección de toda clase de pr 
das para hombre, tapados y vesti- 
dos sastre, para señoras. Se lle- 
va muestrario a domicilio. 


(Frente a la Agencia Ford) 
2 HOELE-HOEL 
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BI BLOTECA POPULAR 
“PABLO A. PIZZURNO" 


HORARIO 
Dias hábiles: 
de 18 a 0 hs. 


feriados: de 10 a 12 hs. 
Luis Beltrán 


| 
Taller CHEVROLET 


QUINTAIE 


en 


Mecán <9s de automóviles 
o To de genera: soldadura autógen. y 


--Do y para Rio Colorado el señor 
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JUALCIPALIDAD DE ¿MOELE- NOEL 


CONVOCATORIA A ELECCION ES 

El Concejo Municipal de Choele-Chouel, reunido en se- 
sión extraordinaria del día de la fecha y ejerciendo la fa- 
cmtad conferida por el art 4 inciso Zo. de l: Ley 1552, 
sanciona la siguiente: 


ORDENAÁ4NZA: 


Art lo.—-Convócase a los electores del Distrito Municipal de € huele 
Choel, para el Domingo cinco de Abril próximo a objeto de elegir 
tres (5) Concejales Municipales en reemplazo de los Concejales Se- 
Nores Nicolás Serquis, Américo J. Guidi y Felipe J: Domenech que 
terminan su mandato el 30 de Abril próximo. 

í. 20. Nómbrase dos Comisiones receptoras úe ve 
las que llenarán su cometido en las meses que fu en los 
siguientes locales: MESA No. l.—, en el ¡o0vnl de la Municipalidad, 
Tituares Sres. Juan B. Heredia, Timotwu Fioduardo Boland y Da- 
11el Buruchaga; Suplentes: Sres. Jaime Lori, Adolto Sudler y 
Girego1o Garcia Miguel. MESA No. 2 iwces de la Escuela 
IN”. 110; Titulares: Sres. Manuel V. Vicente Frencisco Eduardo 
Ga cia y Mariv Pasquale; Sup entes: Sre=. Pedro Bedinello, Audrés 
Bejarano y Arístides Felix Rodriguez. 

v.— De ucuerdo e lo HIcseripto pur ies Articulos 55 y 56 de la 
Ley E871 Concejales 
Munielpales 


y escrutedoras, 
uLeran 


en € 


Cude elector pod á votar haste por dus (2) 


do, lumedistamente de clausureci el aero ect ral y hechos los 
Mbas Mecas receptoras 


Municipalidad, practicaren el 


esc ntinios parciales, los Presidentes de 
de vetos, reunidos en el locsl de la 
cómputo general de la e «cción, comur cando sus 
Dor Guoernador del Territorio, al Presidente 


resuliad s el Se- 
Municipal y a los e- 
lectos. 

Su E! acto electoral se realizará de acuerdo a las disposiciones 
de th ¡ey No. $871, de Elecciones Nacioneles, Decreto: del 6 de 
Juno de 1924 y del 2 de Jumio de 1952 y 


glomenteras. 


lemas «disposiciones re 


Dada en la Sala de Sesiones a do» dias del mes 
de Marzo de mil novecientos cuarenta y dos.— 
ENRIQUE GADANO, TOMAS BOLAND, NICO- 
LAS SARQUIS, FELIPE J. DOMENECH. Ante 
mí: NATIVIDAD REMOLINS, Secretario. 
Choeie-Choel, Marzo 5 de 1942 


Vista la Ordenanza de Convocatoria a Elecciones, 
da en techa 2 del corriente por el H. Concejo Municipal. 


El. PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD 
RESUELVE: 
lo.— Promulgar la referida Ordenanza de Convecatoria a Elecciones 
20.— Comuniquese, publíquese y dese al D, M. 
ENRIQUE GADANO 


Presidente Municipal 


sanciona- 


NATIVIDAD REMOLINS 


Secreturio 


José Maria de Ocarregur y señora 
la señora Juana G. de Alonso con 
sus hijos y el n:ño Ismael Tissera. 
—e y para Bahia Blanca el Dr. A- 
dolfo D. Cisterna. 

—De Buenos Aires el Ingro. Guiller- 
mo Buzón. 


—Para Allen la Srta. Flisabeih Lat- 


fitte y el sr, Angel Laffitte 

—Para Allen donde se radicarán el 
Sr. Pedro Maddone Y señora, quie 
nes nos encargan saludar en su num 
be a aquellas amistade de las que 
no pudieron despedirse personalmen- 
te. 

—De Rojas el Sr. Miguel Mullall 
—Para su establecimier to de campo 
el Sr. Juan P. Latasa, 
—Para Buenos Aires el 
A. Barros, 

—Al mismo punto el 
Baigún, 


Dr. Julio 


señor Simón 


ei 
CARMEN DELFINA PALACIO 
ñ — PROFESORA DE — 
ORTE Y CONFECCION 
RECIBE REUMNAS z 
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SECCIÓN KODAK 


PINTURA 


CHOELE+CHOEL 


A! DUCZCO 
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HOTEL HISPANO, 


cerá de que una sola 
LA CHACRA le cono 
esta revisis duran. 
jor negocio que 
trabaja en industria 
ca una gran bibliotec 


Todo trabajado: ago) 


EN BUENOS AIRES 


HOTEL HISPANO 


En pleno centro, hotel moderno, departa- 
mentos con baños, agua corriente en to- 
das las habitaciones. Preferido por los pa- 
sajeros del interior por su cocina, confort 
y trato familiar $ 5.— diarios por persona, 
todo incluido Familias precio convencional, 


AV. DE MAYO 861 


No se dejo equivocar, por chaufleurs u otras persones: ordena terminantemente; 
AV. DE MAYO 861 - BUENOS AIRES 


210 se conven: 
ap.oveche de 
Jue le cuesta 

o nay me: 
“Ah A s se 

HA" ¿A signifi- 

al dia 


MA dl 


IEEE 


Farmacia y Droguería 


IAEA 


“INGLESA: 


—DE- 


—JOSÉ BRUNO — 


Una farmacia seria, 


de calidad y lr mas surtida de la zong 


Precios sin competencia 


Los pedidos 


por Correspondencia, son 


despachados en el día, 


REVELACIONES Y COPIAS 


Teléfono No. 5 


P 
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